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Brandveilig gebruik Scheldehof 


Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen: 


Voor het brandveilig gebruik van zorgcentrum Scheldehof op de locatie Stadhuisplein 22 te Vlissingen 
(09-02-2016) 


De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen 
geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning 
wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag. 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 17026 17 februari 2016 




